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Cette nuit-là,

dans son lit de bois,

le Père Noël dort mal.
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Il n’arrête pas de se tourner

et de se retourner sous

son édredon rouge bordé

de fourrure blanche.

C’est que depuis plusieurs

jours, le Père Noël a une idée.

Une idée qui n’arrête pas

de lui chatouiller,
de lui gratouiller,
de lui tarabuster

le cerveau...

Le Père Noël y pense tout

le temps. Quand il lit son
courrier, quand il sélectionne
ses jouets, quand il prépare ses
paquets, il y pense.


Les mots suivis d’un

sont expliqués à la fin du livre.
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Et cette idée, la voici :

–Voilà, se dit le Père Noël, moi je passe

ma vie à faire des cadeaux à tout le monde.

Et une poupée par ici, et des patins

à roulettes par là, et patati et patata...

Et moi ? Qui me fait des cadeaux, à moi ?

Personne ! Et pourquoi ? Hein ?

Pourquoi est-ce que persollne, jamais,

ne fait de cadeau au Père

 Noël?

Et plus le Père Noël y pense, moins il trouve

ça normal, le Père Noël !
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Le lendemain de cette nuit-là, pendant qu’il

est en train de pelleter la neige dans les allées


de son jardin, le Père Noël croise le postiers :

– Alors Père Noël ? lance le postier,

dans dix jours c’est Noël, vous devez être

en plein boum, ça boume ?

– Bof, couci-çouca ! réspond le Père Noël

d’un ton plutôt grognon.

– Comment ça couci-çouca ? Vous n’êtes

pas en pleine forme ? Décembre, c’est

le meilleur mois de l’année, normalement,

quand on est le Père Noël !
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